
L’objet de la figure ci-dessous 
15 cm de hauteur; l’ouverture 
de la chambre noire est à 80 cm 
de l’objet; la profotu le ur de cette 
chambre est de 20 cm. Calculer 
la hauteur de la reproduction observée sur le verre dépoli. 
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